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* この製品は平成21年4月1曰施行の消費生ミ舌用製品安を法（消を法）で指定 
される「特定保守製品」でず。 

•このたびは、お室暖房機をお買い上げしげこだき、誠にありびとうございまず。 
•この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

* 取扱説明書は保証書付きでずので大切に保管しておいてください。 






































































安全上のご注意 必ずお守りください。 

この説明書では、製品を正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
いろいろな表示をしています。 

ご使用の前にこの r 安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

お読みになったあとはお使いになる方びいつでち見5れる場所に保存しておいてください。 


表示と意味は次のよラになっています。 


A 警告1 


A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱い 
をすると、人が死 t または重傷を 
負ラ可能性が想定される内容を示し 
ています。 


この表示を無視して、誤った取り扱い 
をすると、人が傷害を負ラ可能性が 
想定される内容および物的損害の発 
生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容を給表示で示し、その意味は次のよラになっていまず。 



r 




分解禁止 


絶対に分解したり、修理、 
改造は行わない 

火災、感電の原因になります。 


0 

禁止 


カバーおよびグリルを 
開けない 

义災、感電、やけどの 
おそれびあります。 



必ず実行 


運お中本体から異常や異臭び感じ5れ 
た5、使用を中止し電源（ブレーカー） 
を切る 

異常のまま運転を続けると火災や 
感電の原因になることびあります。 

お手入れの際は、電源 
(ブレーカー)を切る 

感電、けびのおそれびあ 
ります。（めれた手で入/ 

切しないでください。） 

温風•遠ホ運お時には、お室內にある 
スプレー生をミ谷室のがへ出す 

熱でスプレー宙び、破裂するおそれびあります。 



0 


禁止 


吹出□、の込口に指や物を 
差し込まない 

感電のおそれびあり 
ます。 































A 警告 


© 

アース 線を 
0ず接続せよ 


アース （ D 種接地）工事びされていることを確認する 

アースエ事がされていないと故障や漏電のとさ、感電する原因になります。アースエ事は、お近くの工事店に 
依頼してください。 


〇 


必ず実行 


製品設置後、使いはじめに製品び傾いていないか、 

壁と隙間びできていないかを確認する 

製品落下によるけびのおそれびあります。 

また、振動や異常音の原因になります。製品び傾いていたり、壁と隙間 
びでをているような場合はお取り付けの工事店にご相談ください。 





火災ま意 


0 

禁止 


カバーの吹出口やの込口をタオルや市販のゴミ取り用 

フィルターなどでふさびない 

また、グリルに洗濯物などを引っ掛けない 

火災のおそれびあります。 

《洗濯物などをの出□、吸込□か61 Ocmli (内（東京;肖防庁設置昼準の場合）に近づける 
ことは、义巧予防条例などにより、禁止されています。 


指定する電源 （ AC 200 V ) 
1 U がでは使用しない 

火災の原因になります。 


0 


本体•リモコンに直接お湯や水、 
かび取り剤などをかけない 

义災や感電、故障の原因になります。 


禁止 《シンナー、ベンジン、アルカ U 性洗剤、 
かび取り剤などは使用しない。 



广 


A ミ主意 




触れるな 


温風運お中や運お停止直後は吹出口、ルーバーに触らない 

やけどのおそれびあります。 


才 "メ！ > 


0 


禁止 


遠ホ運お中や運お停止直後はグリルやその周辺に触5ない 

やけどのおそれびあります。 

カーボンランプヒーターを指や棒などで触5ない 

ヒーターび破損し、破片でけがをするおそれびあります。 

遠ホ運お中は力ーボンランプヒーターを長時間直視しない 

目に悪い影響を与えるおそれびあります。 

温風運お中は手すりなど器具の方向に温風を向けない 

器具の表面び高温になり、やけどや器具び努化するおそれびあります。_ 

遠赤運き5中は力ーボンランプヒーターにシヤワーヘッドを近づけないみ 

シャワーヘッドび変形するおそれびありまず。 





〇 


製品の上に物を乗せたり、ぶらさびったりしない 

破損、落下によるけびのおそれびありまず。 


お手入れの際は、高所作業となるので注意する 
ミ谷槽のふちに立たない。ふろいすの上に立たない 

脚立などを使ってください。滑りやすいので足場に注意してください。転倒による傷害のおそれびあります。 
なお、脚立は脚にゴムキャップ(保護）び付いたもの、または養生シートをご使用ください。 


ぶ、ずま 6 点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により、発义、けびをするおそれびありまず。※ ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。 



安全上のごま意 
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使用上のご注意 


リモコンについて 


リモコン使用後は、必ずリモコンホルダーに戻してください。 
リモコンは分解しないでください。 

誤作動や故障の原因になります。 

リモコンを高いところか5落としたり、衝撃を与えたりしないで 
<ださい。 

誤作動や故障の原因になります。 

リモコンをカウンター、お槽のふち、お室の巧に放置しめれたま 
まにしないでください。また、リモコンに直接水をかけたり、水の 
中に入れたりしないでください。めれた5水分をふき取って乾か 
して < ださい。 

誤作動や故障の原因になります。 

リモコンホルダーは水のかかるところやお槽の上には取り付け 
ないで<ださい。 

誤って水没させると誤作動や故障の原因となります。 





知っておいていたださたいこと 

•本製品をご使用開始直後、しば5 くは、プラスチックなどのにおいび気になる場合びあります。 
ご使用開始時は換気をしてください。ご使用するにつれて、においは少なくなります。 


•フィルターにほこりび詰まったが態やお室内温度び高いが態で温風運転を行った場合、ま全のため 
自動的にヒーターの通電を一部停止します。そのため吹出□か5温度が低い風が出てくる場合び 
あります。また、そのまま運転を続けて更に本体内蔵の温度センサーび高温を検知すると、ヒーター 
通電を全停止し送風だけの状態になる場合もあります。一旦、運転を止めお室内の温度が下びるのを 
待って再度運転してください。 (► P 15) 

•お室内温度び高い状態で遠ホ強運転を行った場合、本体に内蔵の温度センサーが高温を検知し、自動 
的に弱モードに切り替わります。その後再び高湿を検知すると、運転を停止します。その際、運転ランプ 
(ホ）び点滅します。お室内温度が下びると、点滅が終了し再度運転できます。 （► PIS ) 

※リモコンの表示は切り替わりません。 


フイルターにほこりが詰まっている場合は、本体温度び下びつてからフイルターを掃除して運転してください。 
(► P 1 3.14) 
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pq 部のなまス 


本体 



本体カバー 


フイルターカバー 

很对側にもありまず） 


運転ランプ 

(緑色） 

受信部 



J 1 11 JC 


n 正 


1 止 1 


JU IL r 




ルーバ- 


吹出 □ 


※ルーバーの可動範囲（手動） 




壁 


左ち方向は各4已°前後方向ま 

壁か！520〜30。 




U モコン 
ホルダー 


U モコン発信部を本体の受信部に向けて操作 
してください。その際、 本体の受信音（ピッ）が 
鳴ったことをお認してください。 

リモコン 操作を はを、 ず IJ モコンホルダーに 戻し 
て < ださい。 
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リモコン操作部の説明 


液晶表示部 


電池交換予告表示 

電池残量び少な < なったら 
店 I 滅します。 


送信 マー ク表示 

スイッチを押したとさに 
屏、滅します。 


運転 マーク 表示 

^ 運転中にマークび回転します。 


運転モー ド表示 

運転モードを表示します。 


運転時間表示 

運転終了までの残り - 
時間化表のします。 

時計表示 

現在時刻を表示します 

► P .7 参照 
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‘ 广、 ィ<~ 

■ぐ S 

1 /m 

1 

1 

1 

風-; 

1 

1 

1 

C 

) 日 

巧運範 

- PM ! ひ弓3 


強弱表示 

各運転モーと' 
の強弱を表示 
します。 


止ボタン 


温風ボタン- 

► P .10 参照 


時刻-運転時間 - 

設定ボタン 

►運転 時間設定については P .9 参照 


止 


遠赤' 


涼風 < 


み間設定® 


違ホボタン 

► P .1 ]参照 


涼風ボタン 

► P '12 参照 

品番表で 


ミ谷室 


※品番は IJ モコンの表面また 
はラベルに記載されている 
TYR 400 ※の※の部分まで 
です。（実際には※は空白ち 
しくは英数字び記載されて 
います。） 


已 


※液晶 表示部の 保護 シートは、はがしてお使いくださし、。 






























リモコンに電池を入れる 



©ドライバーで 
電池ふたを開ける 




電池を入れる 

単4型乾電池2本 

向をにま意！ 




電池交換時のを意点 

•電池ケース内に水を入れないでください。 

•電池ふたは完全に締めつけてください。 

•充電式の電池 （ Ni - Cd 電池等）は使えません。 

•新しい同種の乾電池を使ってください。に本同時に交換してくださし^。） 

※長期間ご使用にな日ないときは、万一のあ漏れに備えて電池を取り出してください。 



各部のなまえ . U モ n ンに電池を入れる 


巨 











































の©と® を 
同時に3砂巧す 



時計を合わせる 


リモコンは時計機能せきです。 

をての運転を停止してから手順じをつて現在時刻を 
設ま：しておほいください。 


たとえば午後目時20分に合わせたいとさ" 



@ ©を 巧しつづけて ③ ©を 10回 ®0 を巧す 

PM 日： 30となったら 巧して PM 日： 20 

となったら 
巧すのをやめる 


巧すのをやめる 




時刻が点灯する 


PM ら召日 

> 

遠赤 J 




涼ぶ 


み间投定@ 


沿室 


1分単位で設定する場合 

9 を1回巧す 9 を1回巧す （5) を1回巧す @ を1回巧す 

1:已 8^- PM1 1:已白 ◄ - AM 1 吕:〇〇 - ►AMI 2:01 - ►AM] 2:02.--- 

30分単位で設定する場合 

A を2秒じ(上巧しつづける （？） を2秒じ(上巧しつづける 

1 ：□□◄ - PM 1 1 ：304- AM 1吕:〇〇- ►AMI 2:30 - ►AMI ：□□■ --- 

※巧すのをやめた時点で時刻び止まります。 

お知6せ 

•時計を合わせなくてち各運転をご使用でさます。 

•電池切れや電池交換後ち再度時刻の設定び必要です。 
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入お中やお風呂上がりに 


涼風ミ至モードで ほてった身体を冷ます。 

運串云前にルーバーを動かして（手動）、お好みの方向に風を向けて 
お使いください。 




J 



巧類乾燥をするためには ••• 

夕 お室に換気扇がある場合は、 換気扇と温風強モード (1 0 ぺージ) 
を 同日寺運転す ることで衣類乾燥*ができます。 


70 cm ランド'1」-ーパイプ 


% 


J 


※別をランド IJ 一八’イプが必要となりまず。 

(品番: TYR 5 日1 R (伸縮式9己〜1 80 cm ) 希望か売価巧¥4,000 (税込¥4,200)) 

( ランドリーパイプの取付高さは本体の下端位置をめやすとし、本体 

I 取付壁面か 570 cm の位置になるように取り付けてください。 



A 警告 


A 必ず温風モードでお使いください。 

/ A \ 遠ホモードを使用した場合、洗濯物が近づくと変色 
や火災の原因になりまず。 

^_ _ 

参む下のことをお守りください。 

•ミ谷權のお湯を巧くか、ふたをしてください。 
•洗濯物は十分脱水してください。 

•ミ谷室のドアに空気取入□び設置できない場合は、 
ミ谷室のドアを少し開いてご使用ください。 


参乾燥時間のめやすは、お室周辺温度1日で、巧類量 
日 kg 、 在来工法お室1坪の場合で約5時間です。 

•乾操時間は本体と巧類の位置関係で変わります。 

参次の場合、十分に乾燥できない場合があります。 

• 洗濯物の種類や量、脱水状態、ミ谷室の種類や大きさ、 
気温や湿度によって十分乾燥しない場合びあります。 
その場合は再度、運転してください。 


お室暖房機の上手なほいかた 

田各運転モードの使いかた 

® お室に入る前に••- @ お室に入った後は ••• 


/ 


V 



上手にほうために 

•温風運転中に換気扇を運転すると、暖房 
の効果び落ちます。 

•温風強モードは、請れた身体に温風び当 
たると肌寒く感じることびありますので、 
入お前暖房としてご使用ください。 




VI 


遠赤§至モードで 直接身体を暖める。 

熱いと感じるとさは遠ホ弱モードをご使用ください。 

製品と身体び離れていて遠赤外線効果び充分に発揮でさない場合やお 
室内を暖めたい場合は、お室に入った後も温風弱モードをお使いください。 



上手にほラために 

•遠ホ運転中に換気扇を運転すると、暖房の効果び落ちます。 
•熱いと感じるとさは、遠ホ弱モードを使用してください。 



時計を合わせる.お室暖房機の上手な使いかた 
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回運転時間設定 (※運転時間設定は各モード運転中に行います。） 

各運転モードで、運転時間を設定できます。 

設定した運転時間び経過すると運転び終了します。 

(例）温風モード 

® 温風ボタンを巧す 


■初期設定は1時間です。 
•運転時間は前回設定した 
時間が記憶されています。 



@ 温風モードの運転時間を設定する 
【運転時間を1時間未満で設定する場合】 

©を巧すごとに運転時間は已分ずつ減かします。 


1^ 


遠赤 J 


ミきみ 


® を巧すごとに運転時間は已分ずつ増加します。 




5 日 a «« 


J J m 


1 日酬撕 

PM 巨:式] 


PM G 00 


PM 目百日 


PM 巨百日 

比-. 遠ホゾ 


お^ 遠ホ； 


11_ 違ホ/ 


化 'Mm ) 

飄 をぶ ♦ 


洁历 • 活雨 


ミ誠 細^ 


活が 洁巧. 


ち ラー 度 




ち ラー 度 

©を巧す 


©を巧す 


©を巧す 


($) を巧す 

間設を度^ 

一 

間設を④ 






【運転時間を1時間上で設定する場合】 

@を巧すごとに運転時間は□.已時間ずつ増加します。 


ij 咖 


mm 


PM b-^U 

化バ 違ホ； 

舰 巧ぶパ 

@を押す 

み 

® 残時間表示 

【1時間 L ソ上の場合】 

日.日時間ずつ減かします。 




時間運拓 

PM a ctl 




满历 • 谊規 

もう一度 

( S ) を巧す 


@ 緣 



-► 


※温風モード、涼風モードの運転時間は最大9.已時間で遠ホモードの運転時間は最大1時間です。 


©を巧すごとに運: 

I. J 刷 


お 


PM b cB 

に/ 遠赤 J 

飄 ミをみ 

©を巧す 

© 


転時間は□.已時間ずつ減少します。 

I . 口 nn が 

ら百 □ 


满 SL 活研 

を ラー 度 
を巧す 


嫁 


【1時間 L ソ下の場合】 

1分ずつ減かします。 


間設定®* 





9 




































































活風モードの設定方法 


t 


冬場などお室巧が寒いときに、高速温風により；谷室巧を 
事前じを早く暖めるための入お前暖房機おです。 


U モコンは必ず本体に向けて操作してください。本体び受け付けると r ピッ」 
といラ受信音び鳴り、運転ランプ（緑）び点灯します。 


® 温風ボタンを巧す @ 温風ボタンを押す ® 運転時間を 

設定する 


►温風強モードとなりまず。 



►温風弱モードとなります。 
※巧ずたびに切替わります。 



■初期設定は1時間です。 

■運転時間は前回設定し 
た時間び記憶されてい 
ます。 



漏風 况風 

最大9.日時間まで 



途中で 
止める場合 

止ボタンを押す 



み酸® 


沿室 


運転時間設定については ►P. 目 


上手に使ラために 

お知6せ 

•温風運転中に換気扇を運転すると、暖房の効果び落ち 

•温風運転終了後は、製品保護のため約2 0秒間フアン 

ふ si 〇 

び作動します。 

•温風強モードは、濡れた身体に温風び当たると肌寒く 


感じることびありますので、入お前暖房としてご使用く 


ださい。 



^温風運お中や運お直後は吹出口、ルーバーに触5ない。 

やけどのおそれびあ0ます。 

^温風運お中は手すりなど器具の方向に温風を向けない。 

器具の表面び高温になり、やけどや器具び劣化するおそれびあります 





お室暖房機の上手な使いかた/温風モ—ドの設定方法 
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遠ホモードの設定方法 


入ミな中に、遠ホ外線で身体を暖める暖房機能です 
温風が出ないため快適に入ミ谷できます。 


U モコンは必ず本体に向けて操作してください。本体び受け付けると r ピッ」 
といラ受信音び鳴り、運転ランプ（緑）び点灯します。 


® 遠ホボタンを巧す @ 遠ホボタンを巧す @ 運転時間を 

►遠赤強モードとなります。 ►遠ホ弱モードとなります。 ミ曾を巧■ス 

※巧ずたびに切替わりまず。 ^ 


I 強モード 


違'巧 


1.0 


時間 運転 


止 


巨:？日 




© ④ 

時間設定 


ミ谷室 


II __ ] 弱モード 


違'赤 


1.0 


時間 運掠 


止 


巨石 □ 


ぷ 


み間設を® 


ミ谷室 


* 初期設定は1時間です。 

* 運乾時間は前回設定し 
た時間び記憶されてい 
ます。 


1.0 


時間運乾 


s^o 


止 


遠赤 


捕風 慮風 

運転時間は 
最大1時間です。 



途中で 
止める場合 

止ボタンを巧す 



渗 


を赤， 


©画圧® 


お室 


運転時間設定については ► P . 目 


お願い 


遠ホモードはを場の沿まお房なかの目的ではほ用しないで<ださい。 

(隣接ずるミ先面所や脱を所の暖房、巧類乾燥、夏場のサウナとしてのご使用はおやめください） 


上手に使ラために 

•遠赤運転中に換気扇を運転すると、 
暖房の効果び落ちます。 

•熱いと感じるときは、遠赤弱モード 
を使用してください。 


お知6せ 

•遠赤運転中の運転音は、製品内部のを却フアンの作動音です。 

遠赤運転終了後ち約20秒間作動します。 

•お室内の温度び高いとさに遠赤強モードを使用すると、本体に内蔵の 
温度センサーび高温を検巧し、自動的に遠赤弱モードに切り替わります。 
その後、再び高温を検巧すると運転を停止します。その際、運転ランプ 
(赤）び点滅します。お室内温度び下びると、点滅び終了し再度運転で 
きます。 （► PI 已）※ U モコンの表示は切り替わりません。 


^運お中や運きち停止直後はグリルとその周辺び高温になっているのでグリルとその周辺に 
触ったり、グリルの中に指を入れないでください。 

やけどのおそれびあ0ます。 

^運お中は力ーボンランプヒーターを長時間直視しないでください 
じソ目に悪い影響を与えるおそれびあります。 


(S) 


運お中は本体にシャワーをかけないでくださし、。 
熱湯によるやけどのおそれびあります。 























































風モードの設定方法 


入お中の暑さを緩和するため 
の機おです。 


U モコンは必ず本体に向けて操作してください。本体び受け付けると r ピッ」 
といラ受信音び鳴り、運転ランプ（緑）び点灯します。 


® 涼風ボタンを巧す涼風ボタンを押す ® 運転時間を 

設定する 


►涼風強モードとなりまず。 


I 強モード 


►涼風弱モードとなります。 
※巧ずたびに切替わりまず。 


管 を . 

涼風 


姐 


時酉！運を 


止 


sao 


遠ホ J 



時間巧定 


浴室 


弱モード 


を 

涼風 


1.0 


時間 運転 


止 


巨:？日 


遠'赤》 



時間おを 


ミさ室 


•初期設定は1時間です。 

•運転時間は前回設定し 
た時間が記憶されてい 
ます。 


1.0 


時間運華5 


止 


巨:？日 


遠赤ィ 


漏風 ；巧風 

最大9.日時間まで 
設定でさます。 



途中で 
止める場合 

止ボタンを押す 



孩 


違ホ J 


み酸® 


ミ谷き 


運転時間設定については ► P . 9 


お知らせ 

•涼風運転中に換気扇を運転すると、お室内の湿気を含んだ空気び排出され、より涼風効果び高まります。 
•涼風運転中に吹出口から出てくる風はを風ではありません。 



运 

赤 

モ 

I 

ド' 

の 

ミ At 
巧 

定 

方 

法 


涼 

風 

モ 

I 

ド' 

の 

ミ凡 

巧 

定 

方 

法 
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お手入れのしかた 

t フイルターの掃除は、1力月に1回程度は 
父ず実施してください。 

性能お下または故障の原因となります。 



田ブレーカーを OFF にする 
回 本体 カバーを 拭く 



水でめらしたやわらかい巧を十分にしぼってよく拭く 


※おき取りにくいところは掃除機で吸い 



^ちれびひどいときは- 

適量の水でラすめた中性洗剤を 
含ませ十分しぼったやわ5かい 
巧でなさ取ったあと、水なさし 
てください。 


V 



回本体からフィルターカバーを外す 



【も 側】 



回フィルターカバーからフィルターを外す 



警告 


ミち意 


•本体に水をかけないでください。 

乂災、感電、やけどのおそれびあります。 


•お手入れ①勵ま、ブレーカーを OFF にしてくださし、。 
感電、けがのおそれびあります。 


• ご自身で本体カノ く一を開けないで < ださい。 
义災、感電、やけどのおそれびあります。 


•お手入れの際は、高所での作業になるので滑5 
ないようミち意して作業してください。 

特に踏み台などを使う場合はご注意ください。 
転倒によるけびのおそれびあります。 






































回フィルターを洗う 

® ほこりを吸い @ 中性洗剤を溶かした 
取る めるま湯でゆすざ洗い 




■フイルターをブラシなどでこず S ない 
■フイルターを長時間水につけたまま 
にしない 



® 水洗い 



(J) から拭きして 
よく乾かす 



フイルターは、直射曰光下で 
乾燥させないでください。 
乾燥させる場合は、陰干しし 
て < ださい。 


回フイルターをフイルター 
カバーに取り付ける 



回フィルターカバーを本体 
に取り付ける 

確実に取り付けていないと製品内部にほこり 
び侵入し、故障するおそれがあります。 


を側にもあります 


圓ブレーカーを ON にする 

本体の運転ランプ（緑）び点滅しますので、 

リモコンの止ボタンを巧してください。 

補修品フィルター 

ご自分でお取り替えでをます。 

部品名称フィルターカバー（左）フィルターカバー（も）フィルター(左も共通） 




部品番号 


TYH 日日0 


TYH 日日1 



TYH 日己2 


曜口 


厂補修品フィルターのご購入は 一 
TOTO メンテナンス（株） 

TOTO パーツセ ン ターへ 

TEL 函0120 -8282-55 
FAX 函0120 -8272-99 

受付時間：平日 9:00-18:00 

±•日'祝日 10:00-18:00 

(夏期休暇'年末年始を除 <) 


お願い 

•お手入れには、中性洗剤をご使用ください。 

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使用しないでください。 

本体び変色や変質したり、本体カバーび割れることびあります。 

•本体を化学ぞうきんでこすったり、本体カバーと化ぎぞうきんを長時間接触させたままに 
しておきますと、変質することびあります。 



お手入れのしかた 
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故障かな？と思ったら 

故障かな？と思った!5、(下のことをご確認ください。 


症状 

点検 ►処置 

参照 ページ 

運転中に本体か5 
ミシっと音びする。 

本体などび温度変化により膨張するためで、故障ではありません。 


本体の運転ランプ（緑） 
び点滅する。 

停電びありませんでしたか？電源投入直後は運転ランプ（緑）び点滅します。 

► リモコンの「止」ボタンを巧してください。 

P .4 •己 

遠赤運お中または運転 
後に作動音びする。 

製品内部のを却フアンび作動するためで、故障ではありません。 

冷却フアンは遠ホ運転終了後、約 20 秒間作動します。 


リモコン操作がさかない。 
樹詰「ピッ」が 鳴 S なぃ） 

電池び消耗していませんか？ 

► 新しい電池と交換してください。 

操作できない場合は、ブレーカーを OFF にして停止させてください。 

P .6 


ブレーカーび OFF になっていませんか？ 

► プレーカーを ON にしてください。 



停電ではありませんか？ 


遠赤モード運転時、 
力ーボンランプ ヒーター 
が赤 <点巧しない。 

他のモードは正常に運転でさますか？ 

►化の モードが正常の場合は力ーボンランプヒーターの寿命ですので、ご使用に 
な S ず、ブレーカーを OFF にして TOTO メンテナンス（株）にご連絡ください。 
(連絡先は裏表紙をご参照願います。） 


運起中に異常音や振動 
がする。 

フィルターや吹出口にほこりやごみなどびからまってしほせんか？ 

►ブレーカーを OFF にして本体ミ忌度が下がってか 6 異物を取り除いてください。 

P . 13.14 


本体び確実に取り付けられていますか？ 

►本体に ぐ S つをがある場合は、近づかずプレーカーを OFF にしてお取付工事店 
または TOTO メンテナンス（株）にご連絡ください。 


温風運転中に温風の温 
度が低い、または温風で 
なく送風になっている 

フィルターのつまりや、お室内の温度び高くなっていませんか？ 

►フィ ルターにほこりが詰まっている場合は本体の温度が下がってか S フィルターを掃 
除して運転してください。 

P .3、 

13.14 

本体の運輯ランプ（赤） 
び1回または2回点滅 
する。 

① お室内温度び高い状態で、温風または遠ホ運転を行っていませんか？ 

► 1 回点滅は、ミ谷室内温度力吓がると自動で点滅が終了しまずので、再度運転してください。 

2 回点滅は、ブレーカーを一旦 OFF にし、お室内温度を下げた後にプレーカーを ON に 
して再度運転してください。 

② フイレターにほこりやゴミびたまった状態で、温風または遠赤運転を行ってしほせんか？ 

プレーカーを OFF にして、本体ミ見度が下がってか 5 フィルターの掃除をしてください。 
►その後 ブレーカーを ON にして再度運転してください。 

それでち直 6 ない場合は、ブレーカーを OFF にして TOTO メンテナンス（株）にご連 
絡ください。（連絡先は裏表紙をご参照願います。） 

P .3、 

13.14 

本体の運転ランプ(ホ）び 

3回または4回点滅する。 

► 本体内部の温度センサーが故障していますので、ご使用にな 6 ず、プレーカーを OFF 
にして TOTO メンテナンス（株）にご連絡ください。（連給巧は裏表紙をご参照願いまず。） 


本体の運転ランプ（ホ）が已 
回または目回点滅する。 

► 本体内部のを却フアンが故障していますので、ご使用にな 5 ず、ブレーカーを OF 円こ 
して TOTO メンテナンス（株）にご連絡ください。（連絡先は裏表紙をご参照願います。） 


本体の運転ランプ(ホ）び 
点巧している。 

► 本体内部が故障していまずので、ご使用にな 5 ず、プレーカーを OFF にして TOTO 
メンテナンス（株）にご連絡ください。（連絡先は裏表紙をご参照願います。） 



処置をしてち異常のある場合は、事故防止のためブレーカーを OFF にして、お買いホめの販売店•お取付 
工事店または、 TOTO メンテナンス（株）に修理を依頼してくださし、。 


運転ランプの 
点滅回数に 

ついて 


く例 >2回点滅の場合 


3回点滅の場合 


1回 2回 
_1点な^肖灯 j 点灯"! 

、 - -'sT - ' 



1回 2回 

[なな1消:!: 

、 -- 



2回点滅2回点滅 
1回 2回 3回 

消'口 [ 


3回点滅 


2砂間消な 


3回点減 
















































アフターサービス について 

修理を依頼する前に「故障かな？と思った5」 （ P .15) をご確認ください。 

イ呆言正^この説明書の P 22 が保証書になっています。 

•本製品は、お取付曰か51力年保証です。 

•この商品は保記書の内容にしたがって保記されています。お取付日、取付店名、扱者印が記入してある 
ことを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 


保証(しついて 

•保記期間中は 

保証書の規定にしたびって、修理をさせていたださます。保証期間内でち修理び有料になることびありますので 
保証書の内容をよくご確認ください。 

例えば、「取扱説明書、施工説明書、注意ラベルなどの注意書さにしたびっていない場合の不具合など」は有料 
になります。 

•保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる商品については、ご希望により有料で修理させていたださます。 

一 r 修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」（本ページ）をご確認ください。 


修理を依頼されるとさは 

•修理依頼先 

お求めの取付店•販売店または、 TOT □メンテナンス（株）（電話番号は裏表紙を参照してください) 


連描していただをたい内容 


□住所•氏名•電話番号 

□お取付曰 （保証書をご覧ください） 

□商品名：お室暖房機 

□ 故障内容 • 異常状況 （ P .1 5でご確認ください） 

□品番： TYR 40 〇※ （ P .5 でご確認ください） 

□修理希望曰 


* ご不明な点や修理に関するお問い合せ先 

rroTo (株）お客様相談室」または 「 TOT □メンテナンス（株）」（電話番号は裏表紙を参照してください) 
修理により製品の機能び維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。 


修理料金のしくみ 〈 T 0 T 0 メンテナンス(株)にご依頼の場合〉 

修理により商品の機能び維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。 

標準修理料金はま術料 I +1部品代 I + 訪問料)で構成されています。 

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合びございます。 


補修用性能部品の最低保有期間 

当社は、この製品の補修用性能部品を製造巧切後6年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

※部品の交換について無料修理こより取りがされた部品•製品は、 TOT □(株）の所有となります。 


故障かな？と思った5.アフタ—サ—ビスについて こんなときは 
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特定保守製品について 


本製品は、 消費生活用製品ち全法（消ち法） で指定される 
特定保守製品です。 


特定保守製品とは ••• 

「消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者 
の生命又は身体に対して特に重大なを害を脚ますおそれびをいと認められる製品であって、使用が況等から 
みてその適切な保守を促進することび適当なちの（消ま法第2条第4項）」として指定された製品です。 


法定の点検期間が到来したら、点検を受けましょう 

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を 
受けることが製品の所有ちの責務として求め5れております（消ま法第32条の1 4) 。本製品に表示されて 
おります点検期間び到来しました5、忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する 
場合には、こまめに点検を受けることび本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意 
ください。 


法定の所有者登録をしましょう 

特定保守製品の所有をは、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有を登録をすることび求められて 
おります（消ま法第32条の8第1項及び第2項）。製品に同捆した r 所有者票」に記載して投函または 
な下の連絡ち法にてご登録をお願いします。未だご登録がお済みでない方や、所有者登録の内容に変更 
び生じた場合には、速やかにご登録をお願いします。ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報 
保護法および当社規定により適切な安全対策のちとに管理し、法定点検、リコールなど製品ま全に関する 
お知5せをする場合じ(がには使用いたしません。 

巧ちち登録の方法 所有ち票、携帯電話※、インターネットのいずれかよりご登録くださし、。 

• 所有を票（返信はびき）でのご登録 
所有者票に所定事項をご記入のラえ、ミシン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話^か5ご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。 

•携帯電話^でのご登録 

QR コード対応の携帯電話*をお持ちの方は、バーコード IJ - ダー機能を使って所有ち票の QR コードにアクセス 
して、画面の案内に従って登録してください。※携帯電話の通信料はお客様負担となりまず。 

•インターネットでのご登録 

httpy / www . toto . co . jp / へアクセスし、 r 特定保守製品ご登録案内」より画面の案内にしたびって登録 
してください。 

※巧ち者びをわる場合などで巧ち者登録の内容にを更ぴ生じた場合には、 TOTO メンテナンス（株） 

ま定点巧事お局 TEL 函 0120-1010-85 (フリーダイヤル）まで運絡をお願いします。 

運描びない場合、点巧通知び届かないおそれびあります。 


法定の点検通知をいたします 

法定の所有者登録をいただいたちには点検時期び近づきました5、法定の点検通知をいたします 
(消ま法第32条の12)。 
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本製品の設計標準使用期間について 

本製品は、設計標準使用期間※を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を 
超えて使用されますと、経年劣化による発乂 • けびなどの事故に至るおそれがございます。 

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記のく設計標準使用期間の算定の根拠 > 参照。）の下で、適切 
な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、を全上ま障なく使用することびでさる標準的な期間 
として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるをのです（消安法第32条の 3) 。 

保証書に定める保証期間とは異なるをので すのでご注意ください。 

※設計標準使用期間は、「使用開始時期か!5」ではなく、「製造時期か！5」となります。 

設計標準ほ用巧巧の算定の根拠 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、な下の使用条件を想定して、当社において耐义 
試験を行った結果算出された数値に基づき、経年劣化により安全上支障び生ずるおそれび著しく 
かないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 

•使用条件し1旧 C 9920-2 による） 


大項目 

中 

項 

巨 

ル項目 


電 


圧 

200 V 


周 

波 

数 

己 0 HZ /60 HZ 

環境を件 

旧 

/im 


度 

2 0で 


湿 


度 

相対湿度6已％ 


設置条件 

標準設置 

負荷条件 




定格負荷 

想定時間 

1年の使用時間 

暖房時間302時間/年 


ごま 意 <ださい！ 

•具体的な点検時期は、製品本体と所有を票に表示しています。 

•本製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた 
場合においては、設計標準使用期間よりも早期にま全上支障を生じるおそれびをくなることび 
予想されますので、製品に表示している点検期間よりち早期に点検を受けてください。 

• 不明な場合は 、 TOTO メンテナンス（巧）巧定点検事巧局 TEL 函01 20-101 0-85 に 

お問い合わせください。 

• 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境 
でご使用された場合ち設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれ 
び高まることが予想されますび、このよラなご使用はお控えいただくよラお願いいたします。 


特定保守製品について こんなとさは 
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点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項 

本製品の点検等に関するお問い合わせは L ソ下の連絡先よりお願いいたします。 

■ TOTO メンテナンス（巧）巧定点巧事お局 
TEL 函0120-101 0-85 

• 受付時間/平曰吐曰祝-夏期休暇-年末年始を除く）9 : 00-17 ： 00 
• 点検料金について 

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備び必要となった場合は、別途 
醫備費用び発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、などを合計した金額となります。なお、点検料金の 
設定の基準は、下記のアドレスか5ご覧いただけます。 

• 各地区の点検などに関する事業所はな下のアドレスからご覧いただけます。 

http://www.toto.co.jp/ 


本製品の点検の結果必要となると船まれる自临禮欄自刷の備期間 

• 整備用部品の保有期間：12年 

•整備用部品 ：ヒーター、ファンモーター、制御基板、電線類 

※整備用部品とは経年劣化により安全上支障び生ずる可能性びある部品です。法定点検時に故障して 
いなくとも劣化び認め5れた場合、交換する必要びあります。 

※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間も設定しています。 

補修用性能部品とは、故障が生じた場合、ま全上支障び生ずることのない部品です。 

補修用性能部品の保有期間は製造巧ち切り後日年です。 


本製品の麵その他日帛的におべき f 既のの純ぶびその方法 

•製品を安全にご利用いただくためには、お客様においてち日常的に清掃や安全確認を行っていただく 
よラお願いいたします。 

• 1力月に一度はな下の方法にて清掃や安全確認を行ってください。 

• 清掃やま全確認を行う際には、製品の運転スイッチを OF 円こしてか5行ってください。 


清掃 

フイ ルターの お手入れ （ P . 13〜1 4) 

まを確認 

ご使用中に次のよラな症がびみられる場合は、運転スイッチを切り、電源（分電盤のブレーカー) 
を切って、お求めの販売店または TOT □メンテナンス（株）にご相談ください。 

① スイッチを入れてち運転音びしない。 

② 運転音び通常よりルさし、または大きかったり振動びする。 

③ 焦げくさいにおいびする。 

④ ブレーカーび 頻繁に落ちる。 
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仕様 


電気代のめやす 



10分間あたりの電気代 

温風 

強 

約9.4円 

弱 

約9.1円 

遠ホ 

強 

約4.4円 

弱 

約2.9円 

涼風 

強 

約0.1円 

弱 

約0.1円 


電気代22円 /kwh (税込）で換算しています 


熱 

源 

電気式 ’ PTC セラミックヒータ 

電気式•カーボンランプヒータ 

定格電圧- 

周波数 

AC 単相 200 V 、 日 0/60 Hz 

外 形 

寸 法 

W 已 50 XH 294 XD 190 

質 量 

8.0 kg 

定格消費電力 
已0/目 OHz 
( AC 200 V ) 

温風モード 

【強】 2520/2550 W 【弱】 2420/2480 W 

遠ホモード 

【強】1200/120日 W 【弱】 810/810 W 

涼風モード 

【強】 33/25 W 【弱】 18/22 W 


特定保守製品について■仕様.電気代のめやす こんなときは 
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TOTO@ 

保証書 

本書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束するちのでず。取付曰/ご購入曰から下記期間中、故 
障び発生した場合は本書をご提おのうえ、取付店/販売店、または TOTO メンテナンス(株） （TEL 画 
0120-1010-05 FAX 函0120-] 0] 0-02) にイ I参理をご依頼くださし、 


商品名 

お室暖房機 

品番 

TYR 4 □□型 

保証期間 

取付曰/ご購入曰か51力年 

t 保証用途 

一般住宅お室用 J 


お 

客 

様 

おなまえ 



樣 

おところ干 

取/ 

店/販 
/売 
/店 

品ミ壬 

巧曰古 - 



^取付曰/ご購入曰 

年 

月 

曰 J 


★お客様へ 

■この保証書をお受け取りになるとさに、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、扱者印び記入してあ 
ることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよラ大切に保管してくださ 
しんなお、本書は日本国内においてのみ有効です。 

-保証期間中でち、次の場合は有料修理になります。 

( 1 ) 上記用途外で使用した場合の不具合。 

(2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。 

(3) 弊社び定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者しツ外による分解などに起因する不具合。 

(4) 建築お体の変形などに起因する商品の不具合。 

(己）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴ラ摩耗などにより生じる外観上の不具合。 

(已）金属の腐をしやすい環境（ミ毎岸付近、温泉地など）に起因する不具合。 

(7) ねずみなどの動物や尾虫び晒んだり、動物や昆虫の死骸び本商品内に残留することなどに起因する 
小具 口。 

(8) 义災、落雷、地震、噴乂、お水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。 

(9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧-周波数）および送電線.周辺器具など外部 
から発生する電磁波に起因する不具合。 

(1 日）部品（乾電池など）の消耗による不具合。 

川）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などの OU ングやパッキンの摩耗■劣化による不 
巨合 

(12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。 

(13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 
起因する不具合。 

(14) 凍結に起因する不具合。 

(15) 本書の提示びない場合。 

(16) 本書にお客様名、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。 

-部品の交換について 

無料修理により取り外された部品-商品は、 TOTO 株式会社の所有となります。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約束するちのです。 

したびって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するちのではありません。 

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または T0T0 
メンテナンス(株)にお問い合わせください。 



保記書 こんなとさは 
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修理を依頼する前に「故障かな？と思った!5」 ( P .15) をご確認ください 


修理•取り巧いのご相談は 

まずおおめの取が店-販売店へ 


I 取付店-販売店 〒 ■ 

_ 電話 _ - _ I 

転居や贈答品などでお巧めの取付店•販売店へご相談できない場 S ホ、商品名•品まをご確認のうえ、下記 TOTO 窓□までお問い合わせください。 


お客様専用窓 □ 



商品のお囲い合わせは 


TOTO (㈱ お客様相談まへ 
TEL 函01 20-03 -1010 
FAX 函01 20-09 -1010 

受付時間： 9:00〜17:00 (夏期休暇•年末年始を除く） 

※携帯電話- PHS からのご利用は•…… 093-9 已1 -2 己26( 有料）へ 



修理のご用巧は 


安ぶ、•信巧の 

TOTO メンテナンス(株）修巧受付センターへ 

ホームぺージ http://www.tom-net.jp/ 

TEL 函 01 20 - 101 0-0 已 
FAX 函 01 20 - 101 0-02 

受 付：年中無休 

受付時間： 8:00-19:00 

訪問修理：年中お休（一部地域を除 <) 

営業時間： 9:00-18:00 

※携帯電話 ( PHS は除く）か日のご利畑ま… 査 S 。0570-05 -1010 (有料）へ 



交換部品•別売品の 
ご購入は 


TOTO メンテナンス(株) TOTO パーツセンターへ 

TEL 函01 20-8282-5 已 
FAX 函01 20-8272-99 

受付時間：平日 9:00-18:00 ± •曰‘ネ兄曰10:00〜18:00 

(夏期休暇•年末年始を除 <) 

※携帯電話- PHS か5のご利用は…•… 093 -9 已 2-8682 (有料）へ 


お客様か5お預かりした個人情報は、関連法をおよび社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 
詳細は TOTO ホームぺージをご覧ください。 


f 愛情点検 

長年ご使用のお室用電気乾燥機の点検をしましょう！ ^ 

の 

ご使用の際 
こんな症状は 
ありませんか？ 

♦スイッチを入れてち運転音がしない。 

♦運転音が通常よりルさい、または大きかったり振動がする。 
♦焦げ<さいにおいがする。 

♦ブレーカーが頻繁に落ちる。 

► 

このような症状のときは、故障や事故防止の 
ため、運乾スイッチを切り、電源（分電盤の 
ブレーカー）を切って、おホめの販売店または 
TOTO メンテナンス（株）にご相談ください。 

ノ 


TOTO 株式会社 

TOTO ホームぺージ http :// www . toto . co . jp / 
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